Resultados de la consulta para la pieza: (TER 
Datos de recepción desu carta PLUS que figuran en nuesto sistema: neumann 


Fecha Planta 
05-08-20221038 — CDDOISANTAFE 
05-08-2022 07.09 CODOISANTAFE 
04-08-20220657 — CDDOISANTAFE 
04-08-20220600 — CDDOISANTAFE 
04-08-2022 045633. CODOISANTAFE 
03-08-2022 2055 — CIPSANTAFE 
03-08-20221951 — CIPSANTAFE 
03-08-202210:50 — SANTAFESUCO7 
Cantidad de movimientos (EY) 


Histora 
Se gestionó la entrega desu arta PLUS 

Se encuentra en poder del cartero para ser entregada 
Se encuentra en poder del cartero para ser entregada 
Estamos procesando su carta PLUS 

Finalizó la etapa de tansporte 

Se encuentra en proceso de dasficación 

Estamos procesando su carta PLUS 


Bienvenido!!! Su carta PLUS ingresó al Correo 


Estado 


Su carta PLUS ha sido entregada exitosamente 


